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(i) 


1- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- le coefficient de self-induction d’une bobine = 0.1 H. (Un point) 
b- Le rendement d’un transformateur 80% (Un point) 

2- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- ce sont des forces detraction qui attirent les electrons libres toujours 
vers l’interieur d’un metal par les ions positifs. 
b- c’est la courbe de l’intensite de la radiation avec la longueur d’onde. 

3- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- f augmentation de la longueur du 111 ou la diminution de son aire de 
section. 

b-1’ augmentation de la resistance equivalente au circuit ou la diminuation 


de l’intensite du courant au circuit. 





4- (Un point) 

car d’apres le sens du courant dont l’intensite est a mesurer, la bobine et 
f index qu’elle porte tourneront dans le meme sens ou en sens contraires 
de celui des aiguilles d’une montre. 

(Ou autre reponse correcte ) 

5- (un point) 

De la variation du nombre de lignes du flux magnetique qui penetre a 
travers la piece metallique. 
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6 - (un point) 

Le spectre de raies: forme de quelques longueurs d’onde ou de 
frequences. II est discontinu. 

Le spectre continu: forme d’une infinite de longueurs d’onde et de 
frequence. II est continu. 

7- (Deux points) 

n. 2 =N. n 

i A 

n 2 = 10 13 x 10 11 
1 

n=V 10 24 

1 

n.= 10 12 cm -3 
1 

8 - (2 points) 

Le coefficient du self-induction d’une bobine augmente au double. 

Car le coefficient du self-induction proportionnelle inversement avec la 

longueur de la bobine. 

T i 
or Loc — 

— € 


9- (Deux points) 


F.e.m = F.e.m sinQ 

max 

(un point) 

10 = F.e.m x sin 45 

max 

( Vi point) 

F.e.m = 10 V 2 V 

max 

(Vi point) 

ou (F.e.m) eff = 10 V 

(Vi point) 

( R e- m )„ax= ( R e-m) efr x VT 

(un point) 

(F-6-m)„= 10 V2” V 

( Vi point) 
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( Vi point) 
( Vi point) 
( Vi point) 
( Vi point) 
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(i) 


10 - un point pour la reponse qui Peleve choisit: 

a- Pour mesurer la valeur de la resistance d'une fagon directe. 
b- Augmenter la limite de mesure de galvanometre pour mesurer 


l’intensite du courant ou de rendre la resistance du galvanometre tres 
petite pour ne pas modifier l’intensite du courant dans le circuit. 



11- (un point) 

le choix: © — 
w c 







12- (un point) 

La f.e.m. engendree dans un conducteur est proportionnelle directement 
avec le taux du temps dans laquelle le conducteur coupe les lignes du 


flux magnetique. 






13- (un point) 

la longueur d’onde a [0] 


14- (un point) 

Les atomes excites du neon s’accumulent a un niveau d’energie presque 
stable ainsi se produit 1’ inversion de population dans le neon. 

15- (un point) 

le choix : © 
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16- Deux points pour la reponse que l’eleve choisit: 
a- 


ri= 


V S N p 

VpN s 


75 


V s x4 


100 120x1 

V S = 22.5 volt 


(un point) 

( Vi point) 

(I /2 point) 


F.e.m = - N 


A 0m 

At 


= - 4 NABf 


F.e.m = -4 x 100 x 0.06 x 0.1 x 50 

F.e.m =-120 V 


(un point) 
(Vi point) 

(Vi point) 


17- (Deux points) 

Les photons des rayons laser sont coherants et les photons des rayons X 
sont incoherents. 


18- (Deux points) 

Le choix © 

Les deux lampes (X 3 and X 4 ) 
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19- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- est utilise dans les appareils de reception sans fil pour choisir la station 
radiophonique qu’on veut ecouter. 

b- mesure 1’intensity du courant continu ou la valeur efficace du courant 
altematif. 

20- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- la regie de Fleming de la main droite. 
b- la regie de Fleming de la main gauche. 

21- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- le fil (Y) 

b- le choix (b) diminue 

22 - un point 



A.2 

t 2 = 


t 2 

Ti 

0.5 x 6000 
0.4 


(Vi point) 


T2=7500 K (Vi point) 

23- un point 

le choix: © double 
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(i) 5>>*in 


24- Un point 



Em - El = (-2.42 X 10’ 19 ) + (5.44 x 10 _ ' 9 ) 


A E = 3.02 x 10' 19 J 

( Vi point) 

AE 3.02x10” 


h 6 x 10 34 


v = 5.033 x 10 U Hz 

( Vi point) 


25- Deux points: 

4 b + 2 I 2 + 0 = 12 

(y 2 point) 

0 + 2 I 2 —3 I 3 = 2 

( Vi point) 

I -I-1=0 

1 2 3 

( '/ 2 point) 

I =0.46 A 

3 

('/ 2 point) 


26- Deux points: 

Les electrons se diffusent dans le type - N ou la concentration est elevee 
au type - P ou la concentration est faible, et aussi les trous du type - P ou 
la concentration est elevee, se diffusent au type - N ou la concentration 

est faible. ( un P oint ) 

La migration des electrons du type -N provoque l'appariton d'une partie 
des ions positifs sur N et une partie des ions negatifs sur P ,et une 
region vide des electrons libres et des trous se forme, est appelee “Zone 
de depletion”. 

(un point) 
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(i) /~n 

--0— 

27- Deux points 

Dans le 2 tme cas, l’amperemetre (avec l’utilisation du diviseur du courant 
0.02 D) mesure une limite plus grande. ( un P 0 * 11 *) 

Car plus la valeur du diviseur du courant diminue, plus la limite du mesure 
de l’appareil augmente pour l’intensite du courant. ( un point) 


ou 


1 = 


/_[gRg_\ 


+ I ( 


(un point) 


28- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- la cavite resonante. 

b- les radiations referentielles. 


29 - Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- La diminuation des longueurs d’ondes accompagnes des electrons ou 
l'augmentation de coefficient de grandissement dans le microscope, 
ou l'augmentation du mouvement des electrons emis de la cathode, 
b- le rayon electronique se deplace dans une ligne rectiligne et heurte le 
milieu de l'ecran et ne forme pas de photo, 
ou un point eclaire apparait au milieu de l'ecran. 




30- Un point 




V. 


L 


CL 


90 


I 


(Ou autre forme correcte ) 
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31- Un point 

le choix @ 

32- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- Car il a le pouvoir de diffraction dans les cristaux. 
b- se produit par la deceleration des electrons incidents lorsqu’ils s’approchent 
des electrons se trouvant dans les atomes de la cible. l’energie des electrons 
incidents diminue soit par freinage, soit par chocs. 




33- Un point: 




Permet de la continuation de la rotation de la bobine apres l'absence du 
moment du couple lorsque la bobine est perpendiculaire aux lignes du 


flux.. 








34- Deux points: 

L’energie magnetique mise en reserve dans la bobine est dechargee 
dans un tube vide d’air contenant un gaz inerte. Les atomes de celui-ci 


s'heurtent et s’ionisent. 






35- Deux points: 

les choix: © R = 8 Q 
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(I) S N. 

-- © — 


36- Deux points: 

V B 


1 = 


R 


, V B 

400 x 10 ~ 3750 

V B= 1.5 Volt 


-6 


1.5 


200 x 10 


R x = 3750 Q 


(3750 + Rx) 


(Vi point) 
(Vi point) 


(Vi point) 
(Vi point) 


ou autre reponse 


Vb Ro + R x 

x 


h_ 

h Ro 
3750 + R X 


Ro + R 


x 


V B 


Ro 


2 = 


3750 


(un point) 


R x = 3750 a 

(un point) 





37- Un point pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- la capacite du condensateur ou la frequence du courrant. 
b- la self -induction d’une bobine ou la capacite du condensateur. 


38- Un point 

Le choix (d) a l'exterieur de la page. 


r.iv/r.n q-^t-aij-o-U d.iJ-biJ d_a_uxj 

















Y. W/Y * U j»UII - JjVl jjjtt - (2Uu*jjifl 2Littb)*bj*iJl - 2ubJl 2bjjftl 3UIjjktt j»U3l 3,al^ ^tsud 2bL>l £3j*j 

(i) 5>>*ih 


39- Un point 

Une f.e.m. induite inverse se compose dans la bobine secondaire. 

40- Un point 

L’energie du mouvement des electrons emis de la surface ne change pas. 

41- Un point 

A.m 2 ou N.m T' 1 

(ou autre unite equivalente). 

42- Un point 

le choix: @ , nR 

43- Deux points pour la reponse que l’eleve choisit: 

a- Dans la porte (NON) lors A= 1 

Dans la porte (ET) Lors A= 0 ou B = 0, ou A=B=0 
b- 
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44- Deux points: 

lorsque’on ferme K 



Reqj - 0.5 R 
T V B 

11 - 0.5R 

lorsqu’on ouvre (K) 

Req^ R 


11 V B R 

1 2 0.5R x V B 

Ii 1 
2 “ 0.5 

Ii = 4 A 

4 

la lecture de l’amperemetre = —^— = 2 A 

ou 


( Vi point) 

(Vi point) 

(Vi point) 
(I /2 point) 


- Lorsqu’on ferme (K), La resistance du circuit est Vi R ( Vi point) 

- La intensite du courant augmente au circuit au double ( Vi point) 

L=2x2 = 4A ( V 2 point) 

la lecture de l’amperemetre = La moitie du courant totale = 2A (V 2 point) 

( Ou autre reponse correcte) 
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45- Deux points: 

V 


400 

300 

200 

100 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 


Premierement: le dessin (un point) 


AV 


Deuxiemement:la pente - - Ig 

( '/i point) 

250- 150 


I S' 1250-750 =0 - 2A 

(Vi point) 
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